EDWARD PIGNON 


ukończony politechnik, 


przeżywszy lat 26, po krótkich cierpieniach, zasnął w Panu dnia 12-tego Maja 1885 roku. 


Stroskana matka wraz z rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Pobożna Publiczność na po- 
grzeb, który się odbędzie we Czwartek dnia 14 b. m. o godzinie 5 popołudniu z Zakładu kli- 
nicznego, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 
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Przedsiębiorstwo pogrzebowe A. Szatrańskiego w Krakowie. Z drukarni Związkowej w Krakowie ulica św. Jana Nr. 13. 


